Table 5.  - Reclamation work program - appraised value by end use category, 1971-81

End Use
	Appraised value (1,000 dollars)
											
	1971
	1972
	1973
	1974
	1975
	1976
	1977
	1978
	1979
	1980
	1981
	Total

Coll bran Work Program Conservation Center Community Non-Project VST
	129.0 123.9 5.4
	81.7 243.3 0.9
	80.2 203.5 1.8
	83.4 267.4 22.0
	104.5 270.5 49.0
	109.0 327.0 155.0
	123.0 363.0 134.0
	58.0 712.0 67.0
	12.0 574.0 91.0
	145.0 480.0 129.0
	136.0 450.0 111.0
	1,061.8 4,014.6 766.1

Total
 Columbia Basin Work Program Conservation Center Community Non-Project VST
	258.3
 140.0 135.9 27.1
	325.9
 164.8 151.4 75.1
	285.5
 152.1 221.0 40.3
	372.8
 90.2 302.2 10.7
	424.0
 24.7 304.5 3.2
	591.0
 48.5 349.6 26.6
	620.0
 103.5 371.7 37.3
	837.0
 60.0 449.7 101.2
	677.0
 17.5 404.0 90.8
	754.0
 6.7 496.5 59.7
	697.0
 28.2 462.8 126.4 50.7
	5,842.5
 836.2 3,649.3 598.4 50.7

Total
 Mars ing Work Program Conservation Center Community Non-Project VST
	303.0
 157.1 128.6 11.7
	391.3
 188.1 167.2 46.3
	413.4
 126.7 133.6 11.8
	403.1
 114.0 233.7 22.6
	332.4
 170.5 312.8 30.5
	424.7
 125.0 342.5 20.0
	512.5
 85.0 423.0 34.0
	610.9
 36.0 550.0 28.0
	512.3
 70.0 556.0 62.0
	562.9
 58.0 495.0 57.0
	668.1
 35.0 530.0 70.0
	5,134.6
 1,165.4 3,872.4 393.9

Total
 Weber Basin Work Program Conservation Center Community Non-Project VST
	297.4
 237.0 108.0 33.0
	401.6
 118.8 305.8 80.4
	272.1
 96.2 251.9 43.9
	370.3
 99.1 305.6 69.3
	513.8
 79.1 300.1 56.9
	487.5
 84.4 274.9 78.0
	542.0
 79.7 333.6 41.6
	614.0
 52.2 652.4 69.6
	688.0
 64.2 380.4 47.1
	610.0
 51.9 527.4 87.7
	635.0
 36.9 511.4 135.4 56.7
	5,431.7
 999.5 3,951.5 742.9 56.7

Total
 Reclamation Work Program Conservation Center Community Non-Project VST
	378.0
 663.1 496.4 77.2
	505.0
 553.4 867.7 202.7
	392.0
 455.2 810.0 97.8
	474.0
 386.7 1,108.9 124.6
	436.1
 378.8 1,187.9 139.6
	437.3
 366.9 1,294.0 279.6
	454.9
 391.2 1,491.3 246.9
	774.2
 206.2 2,364.1 265.8
	491.7
 163.7 1,914.4 290.9
	667.0
 261.6 1,998.9 533.4
	740.4
 236.1 1,954.2 442.8 107.4
	5,750.6
 4,062.9 15,487.8 2,501.3 107.4

Grand total  1
	,236.7
	1,623.8
	1,363.0
	1,620.2
	1,706.3
	1,940.5
	2,129.4
	2,836.1
	2,369.0
	2,593.9
	2,740.5
	22,159.4

aised values between centers principally result from differences in
